요 약 


본 연 구 에서는 08 칼 라 영 상 에서 세 칼라 객 체 의 색 상 에 따라 정 량 적 으로 분 류 하 기 위하여 \11.061804 ㅁ 00401 
111<6141000) 분 류 법 을 개선 시 도 하여 보았다. 108 칼라 영 상 이라 하면 빨강, 초록, 파 랑 의 세 밴 드 로 이루어진 
다. 스 펙 트 룸 과 공 간 상의 요 소 를 고 려 한 다면 3 차 원 적 인 구 조 를 갖 게 된 다. 이러한 3 차 원 구 조 의 70× 히 를 (3 
0066 에 투 사 하여 이 로 부터 341 분 류 법 의 개선 방 법 론 을 적 용 하 여 보았다. 전 례 적 으 로 쉽게 사 용 되 어 지는 20× 
분 류 법 과 비교 검 토 하 여 보 았 으며 23906851870 06019101 이 론 을 기 반 으 로 한 통 계 학 적인 441 분 류 법 을 사 용 하 였 

. 유방암 항 체 조 직 영 상 에 이 방 법 론 을 응 용 하여 양성 세포핵, 음성 세포핵 그리고 배 경 을 분 류 하 는데 좋은 
결 과 를 얻어 임 상 에서 유방암 환 자 의 예후 및 진 단 에 사용할 수 있도록 연 구 하였다. 
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1. 서 론 


24 비트로 표 현 된 칼라 영 상 은 8 비 트 혹은 12 비 트 
로 표 현 된 단 색 조 (220000[ ㅁ 0006) 영 상 과 비교해 볼 때 
더 많은 정 보 를 포 함 하고 있 다 [12]. 그래서 외 부 로 부 
터 의 영 상 획 득 이 단 색 조 (2200 ㅁ 001420016) 8187-16\! 
영 상 으로부터 칼 라 영상 획 득 으로 전 향 을 하고 있는 
추 세 이 다. 그러나 어 쩌 없이 의 료 진 료 영 상 의 ※- 
189, 0, 0 영 상 등 의 진 단 방 사 능 분 야 와 바가 
8000 영 상 등 의 핵 의학 분 야 에서는 6027-1661 영 
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상 을 사 용 하고 있다. 일찍이 조직 영 상 분 석 에서도 
@787-16\86 영 상 을 사 용 하 여 151 [3] 를 정 량 적 으로 
분 석 하였다. 

칼라 영 상 의 표 현 은 크게 가 시 광 선 스 펙 트 룸 에 의 
한 표 현 과 ㅁ 068 에 의한 표 현 으로 구 분 지울수 있다. 
그러나 디 지 털 로 표 현 하 기 위해서는 빛 의 삼 원 색 인 
802 를 사 용 하는 것이 하드웨어 및 소 프 트 웨 어 의 처 
리에 있어 여러 장 점 을 지니고 있다. 그러나 각 채널 
간의 관 계 를 효 율 적 으로 기 술 하는데 명 백 하 지 못한 
점도 있지만 [4] ㅁ 00 의 장 점 을 반 영 하여 인 체 조 직 의 
특히 암 조 직 에서 시 약 의 반 응 이 칼 라 로 나 타 나 므로 
조 직 에 서 의 기 능 을 분석 할 수 있을 뿐만 아니라 이 
를 정 량 적 으로 분 석 함으로서 환 자 의 예후 및 진 단 에 


사 용 하게 된다. 그러므로 영 상 으로부터 정확한 데이 
터 를 추 출 하기 위해서 알 고 리 즘 의 개 발 이 중 요 하 다 
고 본다. 그러나 정 량 적 으로 분 석 함 에 있어 전 례 적으 
로 진 료 자의 주관적인 시각적 판 단 에 의 존 하여 왔 으 
며 컴 퓨 터 를 사 용 함 에 있어 박 스 (80%) 분류법 [5] 이 
나 히 스 토 그 램 (1960818100) [6] 을 주로 사 용 하였다. 
이 방 법 론 은 속 도 가 빠르고 구 현 이 용 이 하나 영 상 을 
해 부 구 조 학 적 으 로 정확하게 분 할 하기에는 한 계 성 이 
있다, 이러한 문 제 점 의 해결 방 안 으로 통 계 학 적인 
0Ｌ 분 류 법 을 사 용 하여 구 현 하 고 자 한 다 [7]. 비록 알 
고 리 즘 에 서 의 복 잡 함 과 실 행 과 정 에서 시 간 이 걸리 
나 보다 정확하게 구 조 적 으로 분 할 을 할 수 있다는 
것이다. 이 방 법 론 을 정 밀 성 을 요 구 하는 병리학 현미 
경 영 상 에 웅 용하여 유방암 환 자 의 조 직 을 정확하게 
분 할 시켜 줌 으 로 서 예후 및 진 단 하는데 하 나 의 도구 
로써 사 용 토 록 연 구 하였다. 


2. 


[본 


련 연구 


2.1 80× 분류 


7706 칼 라 영 상 으로부터 빨강, 초록, 파랑 세 밴드 
로 나눈다. 그리고 영 상 의 화 소 치 를 (73 (066 [8] 에 
투 사 하 여 분 포 도 를 보게 되며 이 분 포 를 ※, ㅠ , 2 축 으 
로 잘라서 분 류 하게 되는 것이 박 스 분 류 법 이다. 공식 
을 보면 아래 식 (1) 과 같다 {5]. 

1 0 2000 < 1407 070 72 < (77000 < 142 00 76 

< 29006 < 10 (1) 

777/074 77275 )/707%61 20700199 70 07055 7 

식 (1) 에서 / 과 // 는 각 838 밴 드 의 최소 화 소 치 와 
최대 화 소 치를 각각 말한다. 이 분 류 법 은 808 정육 
면 체 에서 3 부 분 의 육 면 체로 구 성 되며 구 현 이 쉽고 
실 행 에 있어 속 도 가 빠 르 나 정 확 성 에서 떨어진다. 이 
방 법 론 을 보 완 하 기 위하여 \4114808@ [91 이 16047516 
841601\18107 의 분 산 효 과 (6: 90 1[60[!) 를 이용한 
최적화 박 스 분 류 법 ( 식 2) 을 개 발 하였다. 이 방법론 
이 분 류 자 에 의해 수 십 개 의 육 면 체로 구 성 된 다 는 점 
과 학 습 과 정 에서 분 류 결 과 가 100% 정확하게 분 류 한 
다는 것이 고 려 되 어야 할 점 들 이다, 


5( 조 ) = 0 ㅁ 88 씨 26432 7- 2166/- 조 27 


+ 216- ㅅ , 2] (2) 
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식 (2) 의 최대치 분 산 효 과 을 보면, 는 분 산 밴드, 
0@ 는 분 산 치 , 101 ㅁ 는 분 산 노 드 이다. 그리고 697 는 평 
균 치를 뜻 한 다 . 즉 , 학 습 에 서 의 화 소 치가 세 밴 드 에 
서 점점 좁은 범 위 로 분 리 하 여 하 나 의 박 스 를 만들어 
간다는 것이며 이 박 스 는 한 그 룹 에 포 함 이 된다는 
것을 의 미 한 다. 그러므로 학 습 과 정 에서 100% 로 일 
치 하 게 되는 것이다. 


2.2 『18110「 의 선형 분류법 

119406 의 선형 분 류 법 은 영 상 의 모든 화 소 치를 한 
선 에 투 사 하 여 이 선 으 로부터 가까이 투 사 된 이 웃 을 
묶 어 주는 알 고 리 즘 이다 [7]. 즉 , 7 = 10 의 분 류 선 을 
찾 게 되는 것이며 0 는 지향 벡 터 를 말한다. 그러므로 
정확한 분 류 를 하기 위해선 그 룹 간 에는 많이 떨어지 
는 것이 좋고 한 그 룹 안 에선 가까이 이 웃 하는 것이 
최 적 의 분 류 를 이 루 게 된 다. 이 알고리즘 역시 단 점 으 
로는 직 선 적 인 선 형 으로 이 루 어 진 다 는 것이다. 


1 181 -2^ 0960 
81 + $0^ "900 


7620) (3) 


식 (3) 에 서 ,= ㅠ 국 : >1* 은 그룹 7 의 평 균 치 이 
며 요 = 6 2 0(6-”)2 는 분 산 (4823006) 를 말한 
다. 98 는 그 룹 간의 분 산 이며 54 는 그 룹 안의 분 산 를 
말한다. 즉 6 는 공 분 산 (60 ㅠ 8080406) 를 뜻 한 다. ](\) 
의 최 대 치 를 찾 기 위해서 미 분 (= 0) 을 하면 되 
겠다. 


3. 방법론 


3.1 영 상 획득 


임 상 에서 유방암 환 자 로부터 조 직 의 작은 부 위 를 
떼 어 낸 다음, 먼저 병 리 학 교 실 에서 포 르 말 린 으 로 처 
리 한 다. 색 상 을 보기 위하여 118711001260210106 으 로 
염 색 하 며 선 명 도 를 높이기 위해 1607860×"11 으 로 
염 색 한 다. 그다음 왁 스 로 고 정 시 키 어 마 이 크 로 톰 으 
로 4100 ~5107 정 도로 절 편 을 낸 다음 현미경 윗부분 
에 000 비디오 카 메 라 를 부 착 시켜 08 0 ㅁ 06 칼라 
480>×640 의 영 상 으로 읽어 들인다 [10]. 

유 방 암 환 자의 진단 및 예 후 를 감 지 하 기 위해선 현 
미경 영 상 에 나타나는 조 직 의 흐름 혹은 세 포 질 이나 
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세 포 핵 의 형 태 학 적 변화 및 항 체 에 의한 색 상 의 변화 
를 가 시 적 으로 보아 왔다. 이렇게 시 각 적 으 로 보 아 왔 
던 결 과 는 재 현 성 이 떨어지는 결 과 를 초 래 하였으며 
이를 극 복 하기 위하여 컴 퓨 터 에 의한 정확한 분 석 을 
하게 되었으며 높은 재 현 성 의 결 과 를 요 구 하게 되었다. 

이 영 상 에서 칼 라 로 염 색 되 어진 세 포 핵 의 색 상 을 
보면 시 약 의 염 색 정 도 에 따라 질 은 갈색 부 분 의 양성 
세 포 핵 (60516) 부 분 과 열 은 푸 른 색 부 분 의 음성 세 
포 핵 (068810176) 부 분 으로 나타난다. 이 색 상 의 정도 
는 여성 호 르 몬 인 68600860 [11,12] 이 얼 마 만큼 유방 
조 직 에 분 포 되 었 나 를 나타낸다. 이를 정확하게 정성 
적 및 정 량 적 으로 분 석 하기 위하여 "Ｌ 기 반 하 에 
18069134 의 알 고 리 즘 을 적 용 하 여 보았다 [1314]. 이 
분 석 의 결 과 를 보고 임 상 에서 환 자 에 대한 치 유 요법 
이 결 정 되 는 중 요 성 이 있다. 


3.2 868\+65180 알고리즘 


13×1701400 Ｌ166112000 의 분 류 법 은 일찍이 알려졌 
으나 그 구 현 이 쉽지 않은 관 계 로 주로 상 용 으로 나 
은 패 키 지 를 이 용 하 여 왔다. 본 연 구 에서는 이를 실제 
프 로 그 램 으로 구 현 하 여 의 료 영 상 에 웅 용 하 고자 한 
다. 이 방 법 론 은 데 이 터 의 양 에 따라서 시 간 의 변화 
가 강하다. 이 방 법 론 은 박 스 분 류 법 에 비해 실 행 시간 
이 많이 걸 린 다 는 단 점 이 있다. 그러나 정확하게 분 
류 한 다는 것이 큰 장 점 이라 볼 수 있으며 통 계 학 적 
확 률 을 사 용 하기 때문에 23768 06019100 [7] 이 론 를 
기본적인 바 탕 으로 두고 있다. 아 래 의 그림. 1 과 함께 
28965 의 이 론 에서, 크게 두 분 야 인 \1 과 \2 로 분포 
되어 있다고 가 정 한 다면 이것이 겹치는 부 분 을 잘 
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그림 1. 데 이 터 의 분포도 


분 리 시켜 줌으로써 결 과 는 크게 달 라 진 다 [15]. 이 부 
분 에 대해서 최 적 의 알 고 리 즘 을 수 학 적 인 식 (4) 로 
나 타 내 었 다. 


2 처 22200 
20 


2620 =2( 저 0122(0201)+ 2( 처 4 222(2002) 


하 나 의 데이터 칼라 화 소 치를 윗 공 식 (4) 에 대입 
하여 계 산 하 게 된 다. 그 결 과 의 크 기 가 어 느 쪽 이 더 
큰 가 를 비 교 하게 되며 큰 쪽에 그 화 소 치 는 소 속 되게 
된다. 즉 , ㅁ 0\113) > ㅁ 0\2) 의 경 우 에는 물론 칼라 
화 소 치는 \1 에 소 속 되 게 된다. 기본 통 계 학 적 원 리 를 
갖고 접 근 하 게 된다면 3 차 원 에 서 의 구나 타 원 구 에서 
의 겹 친 부 분 을 적절히 분 류 하 게 될 것이다. 이러한 
다 차 원 의 경 우 에서 화 소 들을 분 류 를 하기 위해서는 
식 (5) 를 이 용 한 다 [161. 


,2=1,2 (4) 


00002= 그이 에 


0(- 긍 (=-00576-009 09 

는 8068 3 차 원 수, /77 은 평 균 (0 ㅁ 1090), 그리고 8 는 

브 0661108 8 -019011604000 [16] 에 서 보 듯 이 공 분산 

를 말한다. 이를 통한 분 류 함 수 를 보면 아래 식 (6) 와 
같 으 며 06(×/ 가 분 류 의 함 수 라 할 수 있다 [7]. 


4020=/*×'\2+202+ 000 ! 
오시 (06) 
= - 흥 5 
0, 22, 


46 =- 국 까 19, 0 ,- 극 168 191+10808000 


윗 공 식 (6) 으 로부터 3 차 원 (8 < ㅁ [6 에 분 포 된 화 
소 치 를 분 류 한 다음 그 결 과 를 영 상 에 다시 반 영 한 다 
면 , 그 칼라 영 상 은 색 상 에 따라서 정확하게 분 할 되 
며 유 방 암 에 서 의 양성 세 포 핵 과 음성 세 포 핵 을 정확 
하게 분 류 하 게 된다. 


4. 결과 및 고찰 


4.1 영 상 분석 


연구 실험 영 상 으로 아래 그럼 2. (3) 의 유방암 
직 영 상 을 보 게 되 면 크게 세 부 분 의 칼 라 로 나 누 어 진 
다. 860\ ㅠ 0860 의 포함 정 도 에 따라서 질 은 갈 색 부 분 으 
양성 세 포 핵 과 열 은 푸 른 색 부 분 의 음성 세포핵 반 


00 은 꼬 버 


을 보인 세 포 핵 과 열 은 갈 색 부 분 의 배 경 으로 나눌수 
있다. 이 세 부 분 의 색 상 에 따라서 정확하게 분 할 하여 
정 량 적 으로 분석 할 수 있는 알 고 리 즘 을 고 찰 하는 
것 이 다 [17]. 전 례 적 으 로 그리고 쉽게 화 소 의 칼라 분 
포 를 한 눈 에 볼 수 있는 히 스 토 그 램 이 그림 2. (6) 에 
나 타 나 있다. 히 스 토 그 램 을 분 석 하 게 되면 첫 번째 높 
게 나타난 부 분 이 8 밴드, 두 번째 높게 나타난 부분 
은 6 밴드 그리고 세 번째 즉 , 화 소 치 가 255 부 분 에서 
높게 나타난 부 분 이 밴 드 에 의한 화 소 치 에 대한 
그 래 프 이다. 

물론, 히 스 토 그 램 에 평 활 화 알 고 리 즘 (601000108 
1800000) 을 적 용 하고 미 분 을 통하여 선 상 에 서 의 


060) 


그림 2. 유방암 조 직 에 대한 히 스 토 그램 


(3) 면 역 조 직 항 체 에 의해 염 색 되어진 유방암 조 직 영상 
06) 칼 라 영상 800 밴 드 에 대한 히 스 토 그램. 
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최 저 치 를 찾아서 문 턱 치 (076811010) 를 부여 할 수 
있으나 최 저 치 가 여러개 나 오 므 로 많은 실 험 과 경험 
을 요 구 한다. 이와 같은 어려운 문 제 를 고 려 하여 
100401-017651010 를 사 용 하여 자동차 번호판 영 역 을 
분 할 [18] 하는 연 구 사 례 도 있었다. 


4.2 학 습 단계 


학 습 과 정 에서 그림 2. (8) 에 양성 세포핵, 음성 세 
포 핵 , 배 경 (680870400) 에 각각 빨 강 색 , 고 등 색 , 노 
란 색 으로 8 개 씩 , 모두 24 개 의 학습 마 킹 을 시 도 하 였 
다. 세 포 핵 의 모 양 이 둥근 것을 감 안 하 여 반 지 름 이 
3 픽셀, 면 적 이 37 픽셀, 둘 레 가 19 픽 셀 인 원 을 마킹 
하 였 다 ( 그 림 3). 그리고 이들 학 습 을 위한 마 킹 의 화 
소 치 의 데 이 터 들을 표 1 에 보 여 주 고 있다. 


그림 3. 56910610181101 을 시키기 위한 세 포 핵 의 학 습 영역 
죽 , 양성 세 포 핵 과 음성 세포핵 그리고 배 경 에 둥 근 원 
으로 8 개 씩 마킹. 


4.3 데이터 분석 


8068 1606 복 셀 치 들 이 박스 분 류 자 나 01 분 류 자 
를 생 성 하 는데 직 접 적 으 로 영 향 을 준다. 그림 3 에 서 
마 킹 되 어진 객 체 들 에 레 이 블 링 을 시켜서 이 들 에 대 
한 6087-16181 에 대한 픽 셀 의 최 저 치 (\41001×), 최대 
치 (43×010, 평균 픽 셀 치 (61630), 픽 셀 치 에 대한 분 
산 (\308006) 을 계 산 하였다. 그리고 암 조 직 의 그룹 
별 (200000 ㅁ 601) 성 분 에 대해서 분 석 [19] 되어진 결과 
가 표 1 에 나 타 나 있다. 

8 개 씩 세 그 룹 에 대한 평 균 치 들 이 표 2 에 나타나 
있다. 양성 세포핵, 음성 세 포 핵 과 배 경 의 순 으로 픽 
셀 치 들의 증 가 를 볼 수 있다. 그러나 픽 셀 의 분산 정 
도 를 보면 은 푸 른 색 을 떠 고 있는 음성 세 포 핵 이 
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. 하 습 을 하기 위한 24 개 의 마 킹 에 각각 레 이 블 (|80661) 
을 붙 였 으며 그 객 체 에 대한 최 저 치 (!101×), 최대치 
(648×1×), 평 균 치 (416807, 분 산 (4818006) 그리고 
(116540) 에 대한 데이터 


세 포 핵 의 분류 


4.4 알고리즘 비 교 분석 


박 스 분 류 자 (60× 0396514167) 를 만들기 위해서는 
008 칼라 영 상 에서 삼색 스 펙 트 룸 에 서 의 빛 의 분포 
를 감 안 하 여 아 래 의 식 (7) 를 사 용 하여 8 비트 6727- 
1661 영 상 으로 전 환 하였다. 경 계 구 역 은 표 2 를 사용 
하여 양성 세 포 핵 과 음성 세 포 핵 사 이 의 경 계 를 126 
로 하였으며 음성 세 포 핵 과 배 경 사 이 의 경 계 를 199 
의 픽 셀 치를 사 용 하였다. 그래서 결 과 영 상 으로 그럼 
4(3) 을 얻 게 되었다. 


(22297 = 2000.35 + (770600*0.58 + 27200660.07 (7) 


ㅁ 800 칼라 화 소 치 가 3 차 원 공 간 에 서 의 분 포 를 감 
안 하 여 80Ｌ 분 류 자 를 구 성 하 였으며 분 류 자인 식 6 의 
결 과 을 보면 "716" /47742 [16] 값 이 0.001874 이 며 
값 은 0.0001 이 다. 양성 세포핵, 음성 세포핵 그리고 
배 경 의 분 류 자 는 아래 식 (8) 과 같다. 즉 , 한 픽 셀 의 
브 06.8 값 을 수식 90 4 68 에 입 력 하고 계 산 하여 
그 중 에 서 가장 큰 값 의 그 룹 (20000 ㅁ 00640) 에 속하게 


? 

제 

8 

『 

? 

8 

8 

8 

제 

94 8 

54 8 

15 | 146 | 188 | 10 60 띠 

16 | 928 | 107 | 97 | 10 ? 

17 | 928 ㅣ 15 고 39 | ? 

18 | [| 207 | 24 | 4 | 8 

19 ㅣ 138 ㅣ 163 ㅣ 149 52 제 

20 ㅣ 115 ㅣ 149 ㅣ 131 기 제 

21 ㅣ 109 ㅣ 130 ㅣ 14 17 [ 
| | 44 | 16 | 16 51 제 | 

23 ㅣ 142 ㅣ 165 ㅣ 152 25 제 

| 3 메 트 조 트 0 8 


넓게 분 포 되어 있 음 을 보 여 주 고 있다. 이는 음성 세 
포 핵 이 양성 세 포 핵 와 배 경 의 칼라 픽 셀 값 의 양 쪽 에 
결 쳐 있 음 을 보 여 주 고 있으며 정확한 분 할 에 어려움 
이 있 음 을 알 수 있다. 


표 2. 유방암 세 포 조 직 영 상 의 양성 세 포 핵 (『), 옴 성 세포핵 
()) 그리고 배 경 (8) 의 그 룹 별 에 의한 변 수 들의 평균 
데이터 


된다. 


8=5.59719*2+ 14.74344*(60+0.27384*2- 2575 
8=-5.10239*#+ 11.57770*(@+ 0.41239*2- 1748 
88=3.88350*#+2.99189*(6+ 0.90083*2-530.68121 
(8) 
그리고 윗 식 (8) 의 결과 영 상 은 그림 406) 에 나타 
나 있다. 구현 되어진 이 알 고 리 즘 들의 차 이 를 그림 
406) 의 영 상 에서 그림 4(3) 의 영 상 을 빼 줌 으 로 서 가 
시 적 으로 볼 수 있 겠 도록 그 결과 영 상 이 그림 4(0) 에 
나타나 있다. 


4.5 테스트 결과 


그림 5 와 6 은 테 스 트 한 두 개의 결과 영 상 의 예 를 
보 여 주 고 있다. 그럼 2 (2) 와 같은 \ ㅁ 601360×7110 을 사 
용하여 염 색 되 어 졌으며 같은 환 경 에서 획 득 되어진 
임 의 의 유방암 환 자 에 대한 칼라 영 상 이다. 그림 5 와 
6 의 (3) 는 원 영 상 이 며 (6) 는 박 스 분 류 를 하여 그 결과 
영 상 을 보 여 주 며 (0) 는 %0Ｌ 분 류 의 결과 영 상 을 보여 
주고 있다. 그리고 (0) 는 이 두 분 류 법 의 차 이 를 영상 
으로 보 여 주 고 있다. 

그림 5 에 서 보 며 는 양성 세 포 핵 과 음성 세 포 핵 에 
박 스 분 류 에서는 *)1 분 류 에 서 보다 약하게 분 류 되어 
졌고 그림 6 에 서는 박 스 분 류 가 너무 강하게 분 류 되 
어진 것을 볼 수 있다. 그러므로 * 분 류 가 너무 민 
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(0) 


그림 4. 알 고 리 즘 의 비 교 분석 결과 
(3) 학 습 을 통한 박 스 분 류 법 을 사용한 결과 영상; (6) 841. 분 류 법 을 사 용 하여 세 영 역 으로 분 류 한 결과 영상; (0) 영 상 들이 
차 이 를 구 별 하기 위하여 (6) 영 상에서 (9) 영 상 을 랜 결과 영상. 


42100 
노우 


엄 


(00 (0) 


그림 5. 임으로 선 택 되어진 첫 번째 테스트 영 상 과 결과 영상 
(3) 원 영 상 ; (6) 박 스 분 류 법 을 사용한 결과 영상; (6) \4Ｌ 
분 류 법 올 사 용 하여 분 류 한 결과 영상; (0) (0) 영 상에서 (6) 
영 상 을 뻔 차 이 를 나타낸 결과 영상. 


감 하게 반 응 하지 않 았 으 며 한 쪽 으로 치 우 치 지 않는 
안정적인 분 류 라 고 볼 수 있다. 


5. 결론 및 향 후 연구 


의 료 영 상 에서 주로 사 용 되 어 지 는 영 상 의 화 소 치 
가 전에는 8 비 트 의 단 색 조 로 나타난 것이 이제는 24 
비트 8008 칼 라 로 나타나게 되므로 화 상 도가 아주 
좋 아 졌고 화 상 이 갖고 있는 정 보 는 더욱 많 아 졌다고 
본다. 그러나 처리 속 도 는 오히려 저 하 되었다. 칼라 
조 직 세 포 영 상 에서 통 계 학 적 확 률 을 사 용 하는 841 분 
류 법 이 인 터 벌 을 사 용 하는 박 스 분 류 법 보다 좋은 결 


(0) 10) 


그림 6. 임으로 선 택 되어진 첫 번째 테스트 영 상 과 결과 영상 
(3) 원 영 상 ; 06) 박 스 분 류 법 을 사용한 결과 영상; (60) 441. 
분 류 법 을 사 용 하여 분 류 한 결과; (0) (0) 영 상에서 (6) 영 상 을 
뻔 차 이 를 나타낸 결과 영상. 


과 를 얻 었 으며 이는 인 공 위 성 영 상 분 석 에서도 볼 수 
있 다 [201. 

본 연 구 에서 구현 개 발 되어진 알 고 리 즘 은 학 습 을 
통한 6406701560 알 고 리 즘 이며 자 동 으로 칼 라 영 역 이 
분 할 [21] 되 어 지 는 알 고 리 즘 과 비 교 하 면 64067\160 
알 고 리 즘 은 오 차 (6700) 의 범 위 [15] 가 좁게 분 포 되 어 
있다고 볼수 있으며 4760067\1860 알 고 리 즘 은 오차 
가 적을 수도 있고 많을 수도 있는 즉 , 오 차 가 넓게 
분 포 되어 질 수 있다고 판 단 된 다. 칼 라 영 상 에 서 의 처 
리 및 분 석 에 있어서 808 칼 라 를 11510806, 58604- 
18000, 106605167) [1,22] 로 변 환 하 여 분 석 을 하면 색 
상 (083406) 에 서 의 정 보 가 민 감 하 게 나 타 나 리 라 사 료 되 
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며 , 또한 이 영 상 들을 공 간 (608081) 영 역 에서 주파수 
(\6046001) 영 역 으로 변 환 하는 『04116『 Ｌ ㅠ 8 ㅁ 80117 
[23] 을 사 용 하여 처리 및 분 석 하면 새로운 정 보 를 찾 
으리라 본다. 

환 자 를 진 단 하는 병 원 에서는 보다 정확한 데이터 
를 요 구 하며 더욱 병 리 를 다루는 해 부 병 리 학 교 실 에 
서는 현 미 경 으로 미세한 부 분 까지 분 석 을 하게 된다. 
분 석 결 과 는 환 자 의 치 료 요 법 에 직 접 영 향 을 주 게 된 
다. 그러므로 개 발 된 알 고 리 즘 은 충분한 소프트웨어 
평가 및 임 상 실 험 을 통하여 환 자 진 단 을 위한 하 나 의 
도 구 로써 사 용 하게 될 것이다. 

특히 암 환 자 의 조 직 면 역 화 학 (101714100[015[0-011600- 
1807) 을 분 석 하 기 위해선 칼 라 영 상 을 분 석 하 게 되며 
이것을 정 량 적 으로 정확하게 분 석 하 는 것은 앞으로 
도 계 속 적 인 연 구 과 제로 남 게 될 것이다. 
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